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d'intensite que s'ils venaient de Finterieur clu miroir metallique; done
le thermonaetre regoit encore moins de clialeur qu'auparavant; il
prendra done one temperature alv moindre que a'".

On explique facileinent par les memes principes tons les effets
connus de Firradiation de la clialeur ou du froid.

Les effets de la clialeur ne peuvent nullement etre compares a ceux
d'un fluide elastique dont les molecules sont en repos. Ce serait inu-
fi lenient que Ton vouclrait deduire cle cette hypothese les lois de la
propagation que nous expliquons clans cet Ouvrage et que (mites les
experiences ont confirmees. L'etat libre cle la clialeur est celui de hi
lumiere; rhabitudc de cet element est done entierernent differente cle
celle des substances aeri formes. La clialeur agit cle la nieme manierc-
dans le vide, dans les fluides elastiques et dans les masses liquides on
solides; elle ne s'y propage que parvoie d'irradi.ition, mais ses offots
scnsibles different scion la nalure des corps.
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La chalour est le principe de toute elasticite; c'cst sa force repulsive
qui conserve la figure des masses solides et le volume des liquides.
Dans les substances solides, les molecules voisines ccderaient a leur
atlraclion mutuellc si son effot n'etait pas detruit par la clialeur qui les
separo.

Cctto force olastique est d'autant plus grande que la temperature est
plus elcvee; c'est pour cela que les corps se diiatciit on so eondensent,
lorsqu'on eleve on lorsqu'on abaisse lour temperature,

L'equilibre qui subsiste dans Finterieur d'une masse solide entre la
force repulsive de la clialeur et lYttraetion moleculaire est stable;
c'est-a-dire qu'il se retablit de lui-ineme lorsqu'ilest trouble par uno une temperature con--
